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नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 11 , 2020 / माघ 22 , 1941 
NEW DELHI , TUESDAY , FEBRUARY 11 , 2020 / MAGHA 22 , 1941 


भारतीय मानक ब्यूरो 
( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 24 जनवरी , 2020 
संदर्भ : पब / 3 / 3 / 2019-20 . भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम ( 1 ) के 
अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे 
अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और शीर्षक स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) रद्द होने 
संख्या 

जो कि रद्द होने है , 

की तिथि 
अगर है , की संख्या 
वर्ष और शीर्षक 


क्रम 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 . 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


आई एस 1448 [ पी : 155 ] : 2020 
पेट्रोलियम एवं उसके उत्पादों की परीक्षण पद्धतियाँ 

[ पी : 155 ] 
रासायनिक स्फुरदीप्ति संसूचन से आक्सडिटिव दहन द्वारा 


830GI / 2020 


( 1 ) 


) 
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तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन में नाइट्रोजन का अंश ज्ञात 


करना 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


2 . 


आई एस 1448 [ पी : 172 ] : 2020 
पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की परीक्षण पद्धतियाँ 

[ पी : 172 ] 
पेट्रोलियम उत्पादों के अतिसूक्ष्मतत्वों का आईसीपी 

एईएस विधि से निर्धारण का तरीका 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


3 . 


आई एस / आई एस ओ 11418-7 : 2016 
दवाइयों की तैयारी के लिए कंटेनर और सहायक उपकरण 
भाग 7 तरल खुराक के लिए ग्लास टयूबिंग से बने स्क्रू - नैक 

शीशियां 


4 . 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 11770-6 : 2016 
सूचना प्रौधोगिकी - सुरक्षा तकनीक - मुख्य प्रबंधन 

भाग 6 कुंजी व्युत्पत्ति 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 12862 : 2011 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


5 . 


सूचना प्रौधोगिकी – 120 मिमी ( 8,54 जी बाइटस प्रति 


पक्ष ) और 80 मिमी ( 2,66 जी बाइटम प्रति पक्ष ) दोहरी 
परत के लिए डीवीडी रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क ( डीएल के 

लिए डीवीडी - आर ) 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 13170 : 2009 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


6 . 


सूचना प्रौघोगिकी 


- 120 मिमी ( 8,54 जी बाइटस प्रति 


पक्ष ) और 80 मिमी ( 2,66 जी बाइटम प्रति पक्ष ) दोहरी 
परत के लिए डीवीडी फिर से रिकॉर्ड करने योग्य डीवीडी 

( डीएल के लिए डीवीडी - आरडब्ल्यू ) 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 16824 : 1999 


7 . 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


सूचना प्रौघोगिकी – 120 मिमी डीवीडी फिर से लिखने 


योग्य डिस्क ( डीवीडी - रैम ) 


8 
. 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 16963 : 2015 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


सूचना प्रौघोगिकी - सूचना के लिए डिजिटल रूप से दर्ज 
मिडिया इंटरचेंज और स्टोरेज - जीवनकाल के आकलन के 
लिए टेस्ट विधि की लंबी अवधि के डेटा भंडारण के लिए 

ऑप्टिकल डिस्क 
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9 . 


आई एस 17318 : 2020 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


कोन में और एनी संबद्ध पैकिंग में हिना ( मेहंदी ) पेस्ट - 


विशिष्टि 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17335 : 2020 
घूर्णी विस्कोमीटर द्वारा उत्थापित तापमान पर बिटुमिनस 

बाइंडर की दृश्यमान विस्कोसिटी ज्ञात करना 


2020 


10 . 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 17342 : 2004 


11 . 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


सूचना प्रौघोगिकी -80 मिमी ( 1,46 जी बाइटस प्रति 
पक्ष ) और 120 मिमी ( 4,70 जी बाइटस प्रति पक्ष ) 
डीवीडी फिर से रिकॉर्ड करने योग्य डीवीडी ( डीवीडी 

आरडब्ल्यू ) 


आई एस 17355 : 2020 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


12 . 


कृषि वस्त्रादि - कृषि और बागवानी प्रयोजनों के लिए 
पोलिप्रोपाइलिन स्पन बोंडेड बिना बुनी हुई खरपतवार 

दमन दरी - विशिष्टि 


आई एस 17356 : 2020 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


13 . 


कृषि वस्त्रादि - कृषि और बागवानी प्रयोजनों के लिए हवा 


कवच जाल - विशिष्टि 


14 . 


आई एस 17357 : 2020 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


कृषि वस्त्रादि - कृषि और बागवानी प्रयोजनों के लिए 


फसल एकत्रक जाल - विशिष्टि 


15 . 


आई एस 17358 ( भाग 1 ) : 2020 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


कृषि वस्त्रादि - कृषि और बागवानी प्रयोजनों के लिए 


बाड़ जाल -विशिष्टि 


भाग 1 बहिर्वेधित बहुलक जाली से निर्मित बाड़ जाल 


आई एस 17358 ( भाग 2 ) : 2020 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


कृषि वस्त्रादि - कृषि और बागवानी प्रयोजनों के लिए 


16 . 


बाड़ जाल -विशिष्टि 


भाग 2 एकतन्तु और टेप एवं एकतन्तु यार्न के मेल से 


निर्मित बाड़ जाल 
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आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 17592 : 2004 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


17 . 


सूचना प्रौधोगिकी - 120 मिमी ( 4,7 जीबाइटस प्रति 
पक्ष ) और 80 मिमी ( 1,46 जीबाइटस प्रति पक्ष ) डीवीडी 

पुनर्लेखन ( डीवीडी - रैम ) 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 19794-3 : 2005 


लागू नहीं 


18 . 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


2020 


सूचना प्रौधोगिकी - बायोमैट्रिक डाटा इंटरचेंज फार्मेट 


भाग 3 अँगुली पैटर्न स्पैक्ट्रल डाटा 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 19794-15 : 2017 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


19 . 


सूचना प्रौधोगिकी – बायोमेट्रिक डेटा इंटरचेंज प्रारूप 


भाग 15 हथेली क्रीज इमेज डेटा 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 19896-2 : 2018 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


20 . 


आईटी सुरक्षा तकनीक – सूचना सुरक्षा परीक्षक और 

मूल्यांकनकर्ता के लिए क्षमता आवश्यकताएं 
भाग 2 आईएसओ / आईईसी 19790 परीक्षक के लिए 


ज्ञान , कौशल और प्रभावी आवश्यकताएं 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 19896-3 : 2018 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


21 . 


आईटी सुरक्षा तकनीक - सूचना सुरक्षा परीक्षक और 

मूल्यांकनकर्ता के लिए क्षमता आवश्यकताएं 
भाग 3 आईएसओ / आईईसी 15408 मुल्यांकनकर्ता के 

लिए ज्ञान , कौशल और प्रभावी आवश्यकताएँ 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 20563 : 2001 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


22 . 


सूचना प्रौधोगिकी -80 मिमी ( 1,23 जीवाइटस प्रति 


पक्ष ) और 120 मिमी ( 3,95 जीबाइटम प्रति पक्ष ) 
डीवीडी - रिकार्ड करने योग्य डिस्क ( डीवीडी - आर ) 


23 . 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 23912 : 2005 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


सूचना प्रौधोगिकी - 80 मिमी ( 1,46 जी बाइटस प्रति 


पक्ष ) और 120 मिमी ( 4,70 जी बाइटस प्रति पक्ष ) 
डीवीडी रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क ( डीवीडी - आर ) 
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आई एस / आई एस ओ / आई ई सी टी एस 20540 : 2018 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


24 . 


सूचना प्रौघोगिकी 

- सुरक्षा तकनीक - क्रिप्टोग्राफी 
मॉडयूल का उनके परिचालन वातावरण में परीक्षण 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 27034-3 : 2018 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


25 . 


सूचना प्रौघोगिकी - एप्लिकेशन सुरक्षा 
भाग 3 एप्लिकेशन सुरक्षा प्रबंधन प्रक्रिया 


26 . 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी टी एस 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


27034-5-1 : 2018 


2020 


सूचना प्रौघोगिकी - एप्लिकेशन सुरक्षा भाग 5-1 
प्रोटोकाल और एप्लिकेशन सुरक्षा नियंत्रण डेटा संरचना , 

एक्स एम एल स्कीमा 


27 . 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 27034-7 : 2018 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


सूचना प्रौघोगिकी - एप्लिकेशन सुरक्षा 
भाग 7 आश्वासन पूर्व - सूचना फ्रेमवर्क 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी टी आर 27103 : 2018 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


28 . 


सूचना प्रौघोगिकी - सुरक्षा तकनीक - साइबर सुरक्षा 

और आई एस ओ और आई ई सी मानक 


29 . 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 28000 : 2007 
आपूर्ति श्रृंखला के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए 

विशिष्टता 


2020 


30 . 


आई एस / आई एस ओ 28001 : 2007 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


आपूर्ति श्रृंखला के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली - आपूर्ति 
श्रृंखला सुरक्षा , आकलन और योजनाओं को लागू करने के 
लिए सर्वोत्तम अभ्यास - आवश्यकताएं और मार्गदर्शन 


31 . 


आई एस / आई एस ओ 28002 : 2011 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


आपूर्ति श्रृंखला के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली – आपूर्ति 
श्रृंखला में लचीलापन का विकास - उपयोग के लिए 

मार्गदर्शन के साथ आवश्यकताएं 
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आई एस / आई एस ओ 28003 : 2007 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


32 . 


आपूर्ति श्रृंखला के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली - आपूर्ति 
श्रृंखला सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए लेखापरीक्षा और 
प्रामाणीकरण प्रदान करने वाली निकायों के लिए 

आवश्यकताएँ 


33 . 


आई एस / आई एस ओ 28004-4 : 2014 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


आपूर्ति श्रृंखला के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली - आई एस 


ओ 28000 के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश 


भाग 4 आई एस ओ 28000 के अनुपालन पर अतिरिक्त 


विशिष्ट मार्गदर्शन यदि आई एस ओ 28001 अनुपालन 


एक प्रबंधन उद्देश्य है 


34 . 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी टी आर 29196 : 2018 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


सूचना प्रौघोगिकी – बायोमेट्रिक नामांकन के लिए 

मार्गदर्शन 


35 . 


आई एस / आई ई सी 61204 : 2001 


21 जनवरी 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2020 


निम्न वोल्टता विघुत प्रदाय उपकरण डी सी उत्पादन 

कार्यकारिता लक्षण 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9 , बहादुर शाह ज़फर मार्ग , 
नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों : 
अहमदाबाद , बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , नागपुर , कानपुर , पटना , पूणे तथा 
कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http://www.standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा 
सकता हैं । 


डॉ.आर.के बजाज़ , वैज्ञा - जी एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण ) 

[ विज्ञापन . III / 4 / असा . / 437 / 19 ] 


दिनांक : 24 जनवरी 2020 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


( Department of Consumer Affairs ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , 24th January 2020 
Ref : PUB / 3 / 3 / 2019-20 . — In pursuance of sub - rule ( 1 ) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards 
Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are 

, , 
given in the second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in 
third column . The particulars of the standards , if any , which are given in the fourth column shall also remain in 
force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 
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THE SCHEDULE 


Date of 


Si . 
No. 


No , Year & Title of the Indian Standards 

Established 


Date of 
Cancellation 


Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


1 . 


IS 1448 ( P : 155 ) : 2020 
Methods of Test for Petroleum and its 

Products 

( P : 155 ) 
Determination of Trace Nitrogen in Liquid 

Petroleum Hydrocarbons by Oxidative 
Combustion with Chemiluminescence 

Detector 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


2 . 


IS 1448 ( P : 172 ) : 2020 
Methods of Test for Petroleum and its 

Products 

( P : 172 ) 
ICP - AES Method for Determination of Trace 

Elements in Petroleum Products 


3 . 


IS / ISO 11418-7 : 2016 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


Containers and Accessories for 

Pharmaceutical Preparations 
Part 7 Screw - Neck Vials Made of Glass 

Tubing for Liquid Dosage Forms 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


4 . 


IS / ISO / IEC 11770-6 : 2016 
Information Technology - Security 
Techniques – Key Management 

Part 6 Key Derivation 


5 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS / ISO / IEC 12862 : 2011 
Information Technology – 120 mm ( 8,54 
Gbytes per Side ) and 80 mm ( 2,66 Gbytes 
per Side ) DVD Recordable Disk for Dual 

Layer ( DVD - R for DL ) 


6 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS / ISO / IEC 13170 : 2009 
Information Technology - 120 mm ( 8,54 
Gbytes per Side ) and 80 mm ( 2,66 Gbytes 
per Side ) DVD Re - recordable Disk for Dual 

Layer ( DVD - RW for DL ) 


7 . 


IS / ISO / IEC 16824 : 1999 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


Information Technology – 120 mm DVD 

Rewritable Disk ( DVD - Ram ) 


8 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS / ISO / IEC 16963 : 2015 
Information Technology - Digitally 
Recorded Media for Information Interchange 

and Storage – Test Method for the 
Estimation of Lifetime of Optical Disks for 

Long - Term Data Storage 


9 . 


IS 17318 : 2020 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


Henna ( MEHENDI ) Paste in Shape of Cone 
and Other Allied Packaging - Specification 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


10 . 


IS 17335 : 2020 
Determination of Apparent Viscosity of 
Bituminous Binders at Elevated Temperature 

by Rotational Viscometer 
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11 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS / ISO / IEC 17342 : 2004 
Information Technology 80 mm ( 1,46 
Gbytes per Side ) and 120 mm ( 4,70 Gbytes 
per Side ) DVD Re - Recordable Disk ( 

DVD 
RW ) 


12 . 


IS 17355 : 2020 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


Agro Textiles – Polypropylene Spun Bonded 
Non - Woven Mulch Mat for Agricultural and 
Horticultural Applications - Specification 


13 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS 17356 : 2020 
Agro Textiles - Windshield Nets for 
Agriculture and Horticulture Purposes 

Specification 


14 . 


IS 17357 : 2020 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


Agro Textiles - Harvest Nets for Agriculture 

and Horticulture Purposes - Specification 


15 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS 17358 ( Part 1 ) : 2020 
Agro Textiles – Fencing Nets for Agriculture 
and Horticulture Purposes - Specification 
Part 1 Fencing Nets Made from Extruded 

Polymer Mesh 


16 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS 17358 ( Part 2 ) : 2020 
Agro Textiles - Fencing Nets for Agriculture 
and Horticulture Purposes - Specification 

Part 2 Fencing Nets Made from Mono 
Filament Yarns and Combination of Tape 

and Mono Filament Yarns 


17 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS / ISO / IEC 17592 : 2004 
Information Technology – 120 mm ( 4,7 
Gbytes per Side ) and 80 mm ( 1,46 Gbytes 
per Side ) DVD Rewritable Disk ( DVD - Ram ) 


IS / ISO / IEC 19794-3 : 2006 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


18 . 


Information Technology – Biometric Data 

Interchange Formats 
Part 3 Finger Pattern Spectral Data 


IS / ISO / IEC 19794-15 : 2017 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


19 . 


Information Technology - Biometric Data 

Interchange Format 
Part 15 Palm Crease Image Data 


IS / ISO / IEC 19896-2 : 2018 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


20 . 


IT Security Techniques - Competence 
Requirements for Information Security 

Testers and Evaluators 
Part 2 Knowledge , Skills and Effectiveness 
Requirements for ISO / IEC 19790 Testers 


IS / ISO / IEC 19896-3 : 2018 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


21 . 


IT Security Techniques - Competence 
Requirements for Information Security 

Testers and Evaluators 
Part 3 Knowledge , Skills and Effectiveness 
Requirements for ISO / IEC 15408 Evaluators 
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21 Jan 2020 


NA 


NA 


22 . 


IS / ISO / IEC TS 20540 : 2018 
Information Technology - Security 

Techniques – Testing Cryptographic 
Modules in their Operational Environment 


23 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS / ISO / IEC 20563 : 2001 
Information Technology – 80 mm ( 1,23 
Gbytes per Side ) and 120 mm ( 3,95 Gbytes 
per Side ) DVD - Recordable Disk ( DVD - R ) 


24 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS / ISO / IEC 23912 : 2005 
Information Technology 80 mm ( 1,46 
Gbytes per Side ) and 120 mm ( 4,70 Gbytes 
per Side ) DVD Recordable Disk ( DVD - R ) 


25 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS / ISO / IEC 27034-3 : 2018 
Information Technology – Application 

Security 
Part 3 Application Security Management , 

process 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


26 . 


IS / ISO / IEC TS 27034-5-1 : 2018 
Information Technology - Application 

Security 
Part 5-1 Protocols and Application Security 

Controls Data Structure , XML Schemas 


27 . 


IS / ISO / IEC 27034-7 : 2018 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


Information Technology - Application 

Sccurity 
Part 7 Assurance Prediction Framework 


28 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS / ISO / IEC TR 27103 : 2018 
Information Technology - Cyber security 

and ISO and IEC Standards 


29 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS / ISO 28000 : 2007 
Specification for Security Management 

Syatems for the Supply Chain 


30 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS / ISO 28001 : 2007 
Security Management Systems for the 

Supply Chain - Best Practices for 
Implementing Supply Chain Security , 
Assessments and Plans – Requirements and 

Guidance 


31 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS / ISO 28002 : 2011 
Security Management Systems for the 
Supply Chain - Development of Resilience 
in the Supply Chain - Requirements with 

Guidance for Use 


32 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS / ISO 28003 : 2007 
Security Management Systems for the 
Supply Chain – Requirements for Bodies 
Providing Audit and Certification of Supply 

Chain Security Management Systems 


33 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS / ISO 28004-4 : 2014 
Security Management Systems for the 
Supply Chain – Guidelines for the 

Implementation of ISO 28000 
Part 4 Additional Specific Guidance on 
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Implementation of ISO 28000 
Part 4 Additional Specific Guidance on 
Implementing ISO 28000 if Compliance with 

ISO 28001 is a Management Objective 


34 . 


IS / ISO / IEC TR 29196 : 2018 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


Information Technology - Guidance for 

Biometric Enrolment 


35 . 


21 Jan 2020 


NA 


NA 


IS / IEC61204 : 2001 
Low - Voltage Power Supply Devices DC 

Output - Performance Chracteristics 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards , Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg , New Delhi - 110002 ; Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai , Mumbai and Branch Offices : Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal , Bhubaneshwar , Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur , Nagpur , Kanpur , Patna , Pune , Kochi . Online 

, , , , , , , , 
purchase of Indian Standards can be made at http://www.standardsbis.in . 


DR.R.K. BAJAJ , Sc - G & DDG ( Stdn . ) 


[ ADVT . - III / 4 / Exty . / 437 / 19 ] 


Date : 24 January 2020 


नई दिल्ली , 24 जनवरी , 2020 


संदर्भ : पब / 3 / 3 / 2019-20 . - भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम ( 1 ) के 
अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे 
अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की स्थापित तिथि रतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने 
संख्या संख्या वर्ष और शीर्षक 

है , अगर है , की संख्या वर्ष और शीर्षक तिथि 


क्रम 


रद्द होने की 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 . 


21 जनवरी 


आई एस 4464 : 1985 


20 फरवरी 


2020 


2020 


आई एस 4464 : 2020 
भू - तकनीकी जांच में ड्रिलिंग की 
सूचना और कोर विवरण की प्रस्तुति 
के लिए अभ्यास का कोड 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


भू - तकनीकी जांच में ड्रिलिंग की 
सूचना और कोर विवरण की प्रस्तुति 
के लिए अभ्यास का कोड 

( पहला पुनरीक्षण ) 


2 . 


21 जनवरी 


20 फरवरी 


आई एस 5149 : 1977 
मलेइक एन्हायड्राईड , तकनिकी की 

विशिष्टि 


2020 


आई एस 5149 : 2020 
मलेइक एन्हायड्राईड , तकनीकी की 

विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


2020 


( पहला पुनरीक्षण ) 


3 


3 . 


21 जनवरी 


20 फरवरी 


2020 


2020 


आई एस 5313 : 2020 
कोर ड्रिलिंग अवलोकन के लिए 

मार्गदर्शक 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 5313 : 1980 
कोर ड्रिलिंग अवलोकन के लिए 

मार्गदर्शक 
( पहला पुनरीक्षण ) 
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4 . 


आई एस 7686 : 2020 


21 जनवरी 


आई एस 7686 : 1975 


20 फरवरी 


2020 


2020 


3 ( एन , एन - डाईइथाइल ) 
एमिनोफिनॉल की विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 


3 ( एन , एन - डाईइथाइल ) 
एमिनोफिनॉल की विशिष्टि 


5 . 


आई एस 11356 : 2020 


21 जनवरी 


20 फरवरी 


2020 


आई एस 11356 : 1985 
स्टाइरीन - बुटाडाइनरबड़ लैटेक्स 

विशिष्टि 


स्टाइरीन - बुटाडाइनरबड़ लैटेक्स 

विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


2020 


6 . 


आई एस 12374 : 2020 / आई एस 


21 जनवरी 


आई एस 12374 : 1987 / आई एस 


20 फरवरी 


ओ 3964 : 2016 


2020 


ओ 3964 : 1982 


2020 


दंत चिकित्सा हैंडपीस कनेक्टर्स के 

लिए युग्मन आयाम 
( पहला पुनरीक्षण ) 


दंत चिकित्सा हैंडपीस कनेक्टर्स के 

लिए युग्मन आयाम 


7 . 


21 जनवरी 


20 फरवरी 


आई एस 14580 ( भाग 1 ) : 2020 
परियोजना योजना , निगरानी और 

नियंत्रण 


2020 


2020 


आई एस 14580 ( भाग 1 ) : 1988 
परियोजना प्रबन्ध के लिए नेटवर्क 

विश्लेषण का प्रयोग 
भाग 1 प्रबन्ध , आयोजन , समीक्षा , 
रिपोर्टिंग और समाप्ति प्रक्रियाएँ 


भाग 1 क्रियाविधि 


( पहला पुनरीक्षण ) 


8 . 


आई एस / आई ई सी 61400-13 : 


21 जनवरी 


आई एस / आई ई सी 61400-13 : 


20 फरवरी 


2015 


2020 


2001 


2020 


वायु टरबाइन जनरेटर प्रणालियाँ 


वायु टरबाइन 
भाग 13 यांत्रिक भार मापन 


भाग 13 यांत्रिक भार का मापन 


( पहला पुनरीक्षण ) 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9 , बहादुर शाह ज़फर मार्ग , नई दिल्ली 
110002 क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , 
बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , कानपुर , नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में 
बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http://www.standardsbis.in द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता हैं । 


डॉ.आर.के बजाज़ , वैज्ञा - जी एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण ) 

[ विज्ञापन . III / 4 / असा . / 437 / 19 ] 


दिनांक : 24 जनवरी 2020 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 24th January , 2020 
Ref : PUB / 3 / 3 / 2019-20 . - In pursuance of sub - rule ( 1 ) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards 
Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are 
given in the second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in 
third column . The particulars of the standards , if any , which are given in the fourth column shall also remain in 
force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 


THE SCHEDULE 


Date of 


SI . 
No. 


No , Year & Title of the Indian 

Standards Established 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


Establishment 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 . 


21 Jan 2020 


20 Feb 2020 


IS 4464 : 2020 
Code of Practice for Presentation of 

Drilling Information and Core 
Description in Geotechnical 

Investigation 
( Second Revision ) 


IS 4464 : 1985 
Code of Practice for 
Presentation of Drilling 
Information and Core 

Description in 
Geotechnical 
Investigation 
( First Revision ) 


2 . 


21 Jan 2020 


20 Feb 2020 


IS 5149 : 2020 
Specification for Maleic Anhydride . 

Technical 
( Second Revision ) 


IS 5149 : 1977 
Specification for Maleic 
Anhydride , Technical 

( First Revision ) 


3 . 


21 Jan 2020 


20 Feb 2020 


IS 5313 : 2020 
Guide for Corc Drilling Observations 

( Second Revision ) 


IS 5313 : 1980 
Guide for Core Drilling 

Observations 
( First Revision ) 


4 . 


21 Jan 2020 


20 Feb 2020 


IS 7686 : 2020 
Specification for 3 ( N , N - Diethyl ) 

Aminophenol 
( First Revision ) 


IS 7686 : 1975 
Specification for 3 ( N , N 
Diethyl ) Aminophenol 


5 . 


21 Jan 2020 


20 Feb 2020 


IS 11356 : 2020 
Styrene - Butadiene Rubber Latex - 

Specification 
( First Revision ) 


IS 11356 : 1985 
Styrene - Butadienc 
Rubber Latex 

Specification 


6 . 


21 Jan 2020 


20 Feb 2020 


IS 12374 : 2020 / ISO 3964 : 2016 
Dentistry Coupling Dimensions for 

Handpiece Connectors 

( First Revision ) 


IS 12374 : 1987 / ISO 

3964 : 1982 
Dentistry Coupling 

Dimensions for 
Handpiece Connectors 


7 . 


21 Jan 2020 


20 Feb 2020 


IS 14580 ( Part 1 ) : 2020 
Project Planning , Monitoring and 

Control 
Part 1 Methodology 

( First revision ) 


IS 14580 ( Part 1 ) : 1998 
Use of Network Analysis 
for Project Management 
Part 1 Management , 
Planning , Review , 

Reporting and 
Termination Procedures 
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SI . 
No. 


No , Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


8 . 


21 Jan 2020 


20 Feb 2020 


IS / IEC 61400-13 : 2015 

Wind Turbines 
Part 13 Measurement of Mechanical 

Loads 
( First Revision ) 


IS / IEC 61400-13 : 2001 
Wind Turbines Generator 

Systems 
Part 13 Measurement of 

Mechanical Loads 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards , Manak Bhawan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg , New Delhi - 110002 ; Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai , Mumbai and Branch 
Offices : Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal , Bhubaneshwar , Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur , Nagpur , 
Kanpur , Patna , Pune , Kochi . Online purchase of Indian Standards can be made at http://www.standardsbis.in . 


DR.R.K. BAJAJ , SC - G & DDG ( Stdn . ) 
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